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PAWEL GRZYWINSKI 


Doktor medycyny 


urodzony w roku 1814, opatrzony sw. Sakramentami, zasnal w Panu 
dnia 6 Listopada 1891 roku. 


W smutku pogrążone dzieci zapraszają Kolegów, Znajomych i pobożną Publieznose na wyprowadzenie zwłok, 
które odbędzie się w Niedzielę dnia 8-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów 
wprost na ementarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Wtorek dnia 10-go b. m. o godzinie 10-tej rano w koseiele 00. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


